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freien Zustande.   Drese beiden Grossen sind also nicbt gleicb.  Wenn die Losung sebr verdiinnt ist, darf man <P = <5j[ setzen, alsdann ist
die Erstarrungswarme, die wir L nennen wollen, ist
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Diese Gleichung aber konnen wir verallgemeinern fur jede be-liebige Losung^ indem wir die Erstarrung des Losungsmittels inner-halb der Losung vor sicb geben lassen. L war so zu messen, dass es die beim Erstarren abzufubrende Warme gab , scbreiben wir — I! fur L, so ist A' die beim Erstarren entwickelte Warnie und wir be-kommen
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Das Zeicben von Trxr hangt also ab von dem Zeicben von V und von 8#
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dem von «"7T7"    ^ nun ^-as Gleicligewicbt  ein stabiles, so haben wir 0 L>
52 (M *) > 0.    Es wird aber
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und weil die einzige Variable C' ist, haben wir
ist aber negativ, also muss r-^7 negattv sein, wenn das  Gleich-0 Ju-i                                                   0 (j
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gewicbt stabil ist.     Demnacb bekommen wir -0-4-,   also   aucb  ^-777,
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positiv, wenn A' negativ, und negativ, wenn A' positiv ist. Das beisst, die Gefriertemperatur steigt mit wachsender Concentration, wenn beim Auskrystallisiren des Losungsmittels Warme verscbwindet, und sie fallt mit wachsender Concentration, wenn dabei Warnie frei wird.
Der zweite Fall ist der normale, ob der erste je eintreten kann, d. h. das Auskrystallisiren des Losungsmittels je mit einern Warme-verbrauch verbunden sein kann, muss bezweifelt werden (vergl.jedocll S. 573 ff.). Trate dieser Fall ein , so wiirde es sich um eine Gefrier-punktserbohung handeln.
Herr Kiister1) hat eine Reihe von Bestimmungen ausgefiibrt, aus denen er schliesst, dass die Gefriertemperatur von Mischungen
l) Zeitschr. f. physik. Ohem., Bd. 8, S. 577.kulargewichtes, wie n-Pro-pylalkohol und i-Propylalkohol, ganz verscbiedene Grosse der Zahlen. Auch mit dem Molekulargewicht des Losungsmittels nehmen die Zahlenug 226° 0., die zugehorigo Concentration der Mischung mit Bezug auf Kalisalpeter war 54,8.     Kincchen Yerhaltnisse bei dein Verdampfen von Misciiungen gegeben sind, hier einfach zu wiederholen waren. Das ist aber nicht der Fall, denn wahrend zwischen einer Losung und ihrem Dampf ein Austausch der Bestandtheile, oder doch mindestens eines Bestancltheils, ohne Weiteres nioglich ist, kann das zwischen eiuer dussigen und festen Losung naturgemass nicht stattfinden. Die Yielleicht besteht in diesen Fallen die Aehn-tellen der Aenderung in der Darstellung (Knicke in den Curven), also auch der Aenderung der
